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pH Test 


Sample _gH_ Temp -C _ Date/Time 


pH 7 buffer check 

6.982 

23.9 

10/24/97 01:31 PM 

pH 7 buffer check 

6.988 

23.9 

10/24/97 01:35pm 

(lOcigs) f 1R5F 

6.120^ 

23.9 

10/24/97 02:41 PM 

(10 cigs) b 1R5F 

4.947 S 

23.9 

10/24/97 02:41pm 

pH 7 buffer check 

6.983 

23.9 

10/24/97 02:48 PM 

pH 7 buffer check 

6.947 

23.9 

10/24/97 02:48pm 

(1 cig) f 1R5F 

5 - 314 "i 

23.9 

10/24/97 02:55 PM 

(1 cig) b 1R5F 

4.990-^ 

23.9 

10/24/97 02:55pm 

pH 7 buffer check 

6.980 

23.9 

10/24/97 03:02 PM 

pH 7 buffer check 

6.946 

23.9 

10/24/97 03:02pm 

(5 cigs) f 1R5F 

5.336 ^ 

23.9 

10/24/97 03:33 PM 

(5cigs)b 1R5F 

4.938 / 

23.9 

10/24/97 03:33pm 
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